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厘 Be 百 u の巧備 

Mm J I#ri3 : 


ま巧ユニット 


光触煤集塵-脱臭フイルターを取り付ける。 

電源プラグをコンセントに差し么む。 、 

• 各部の動作チェックを行います。 ^ く 



池カバーの哪マークを指で輕<巧さえ、手前に引いて持ち上げる。 


^単4ぉァルカ11乾電池を2本入れ、電池カバーを閉める。 

•単 4 おアルカ U 乾電池しソかをご使巧になると正常に動作しない場をがあ 0 ます。 




手前に引< 


持ち上げる 



©側か5入れて 
、<ださい。 . 


み、©を 

、まちがえないで/. 


使いかた 


送信部を室内ユニットの受信部に向けて<ださい。 
カーテンなど信号をさえぎるちのがあると作動 
しないことがあ0ます。 

送信でさる距離は約 7 m です。 


壁などに取0付ける場合 


2 背面の巧を1」モコン 
ホルダーの凸部に 
引っかける。 




落とした0水にめれないよ5にして<ださい。 

( リモコンび破損することびあ0ます。） 

巧れび気になるとさはやわらかい布でからぶさ 
して < ださい。 


司 




参交換の目安は約 " I 年ですび、 U モコンの表示部びを 
薄<な0受信されに<<な0ました弓、2本同時に liiJ 
新しい単4おアルカリ乾電池と交換して<ださい。 

参巧属の乾電池は、最初にご使巧いただ<ために巧意している 
ちので、1年に満たない5ちに消耗することびあります。 


0 














エアコノ li ■連助巧まびだる 



快適自動運お 


1 

ワンタッチ操作で室内-屋外温度に応じた自動運転を行います。 

V お遺自截 

を巧す。 



心 



J 




■ 温度を変そたいとま 
温度 を巧す。 


温 

度 

設 

4S 

|-5。。 

標 

〜 華〜 

が 

1 + 5で 

定 


(《•1) 



(※い標準''•室内、屋外温度か 5 巧定した温度 



(緑色) 


■風量を変えたいとき iiMmi 
■ 風向を変えたいとき "kflKi 



• 快適白動運転を行ラと、室内 • 屋外温度に庶じて、自動で最適な温度と運転モード(除 
湿、冷房、暖房のいずれか）を選び、をやし過ぎ、暖め過ぎを防止します。 

• 快適自動運転のを房では湿度を下ばるため、通常のを房に比べて風量び弱<なる 
ことがあります。 

• 風量設定が「自動_!のとま、除湿-冷房（快適自動で選択された場合を含む）運転を開 
始すると、室内ユニットにこちったニオイび化るのを抑える機能び働<ため、すぐ 
に風び出ません。約 40 秒お待ち<ださい。（ニオイないス） 

• お好みに合わないとさは運おモードを変更して<ださい。 
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本体の運転ランプ 
縮勒 




自分にをったお好みの運転を選べます。 


1 liii ^ を押し、運乾モードを選ぶ。 


巧すごとに下記のよ〇に運乾モードが切0換わ0ます。 



※リモコン表而が自動」性清」です。 



運弦/停 を巧す< 


: 

偉比したいとを 


11:11^を巧す。 

• 次回[^1/@よノを巧すと前回と同じ内容で運転します。 


温度を変そたいとま 


風量を変そたいとま 


湿度^?^^す ( 


風向を変えたいとき 


運転モード 


湿度設定 




快適自動 


が 化 巧 

5 - 5で〜5〜5 + 5で 


除 湿 


巧 巧 

準一 3 U -準 


を 房 
暖 房 
空気清';き 


18で~ 32で 
14° C ~ 30 °C 

設定温度は変そ5れません。 


(※り標準…室の、屋外温度からミ央定した温度 
が2 ) 標準…除湿運転開始時の室內温度 


除湿したをたい空気に暖かい空気を渴ぜ含わせて、室巧温度のほ下を抑えなび6 
湿気を取0除きます。（再熱除湿） 

屋外温度10で未満では、を房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。 


温度は変え日れません。 

送風運転としてちご使用でさます。 


ffi 
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風を調節ずる 



瞧11 



お巧弓せ 


設定温度よりち高 < (ほ <) なると風量 
び弱<な0、フラップは停止します。 
風向上下を設定しているとさはフラッ 
プが上向きの位置で停止します。 
フラップの可動範囲は運転モードに 
応じて異な0ます。 

空気清を運転の場合、フラップの最大 
可動範囲内で調節できます。 



除湿’:令房 
暖 居 


お願い 


上下の風向調節はおずリモコンで 
行つてください。フラップを無理に 
手で操作すると、正し<動かな<なる 
ことがあります。 

左ち風向を変えるとさは、風向び上向 
さだと指が入らないことがあ0ます。 
リモコンで上下風向を下向きに調節し 
てか5左ち風向を変えて<ださい。 


iaBg«argBil 

ITA で pWj 


mm を}田す 


押すごとに下記のよラに風量が切0換わ0ます 


運拉モード 


快適自動 


健康;令房 


風量設定 


自動-しずか 


空気清を 


快脫令房 


快眠暖房 


自動-しずか 
1から5まで （5 段階） 

自動 しずか 風量1 






I 上下の風向を変そたいとま 

届重!を巧す。 

巧すごとに設定び切0換わ0ます。 


上下 
スインク 

風向 

上下 


^風向自動は快適自動運乾のみに 
使用でまます。 

運転モードに合わせ自動で 
フラップ位置を調整します。 


左ちの風向を変そたいとま 
ルーバーの 巧まを変える。 

① ツマミに指を引っかける。 

② 下に弓 I きながら左ちに動かす。 

• ルーバーは 左ち2 力 巧あ D ます。 



快適自動で選がされた運転モードによって、フラップの向きび変わります。 

快超自動運拉時のフラップの向き(横から見た図） 


を房 除湿 




を気がときどきちたるよラ風をす<い上げて、人に直接暖気を真下にのき下ろし、 
に不規則なリズムで上下にあてないよ5にします。 足下を暖めます。 

動さます。 








































風をあてに 




































お部屋の空気をキレイにずる 




谓が< 



スト U —マ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、 
お部屋の空気をキレイにします。 


づストリ-7 

停止やに輕§3を巧す。 

■ストリーマを解除したいとき 

づストリ-7 

悼気清'司 をちろ一度押す。 

• U モコンのづ表示が消打します。 
•送風運転にな0ます。 


づ 

空這 


風量 S 動 


表をび点好します。 




ス、1 J ■■■■■■ 

を気漏み:； 


空調運転をしなび5空気ちキレイにします。 



づストリ-マ 

運転中に (空気清浄) を押す。 

つの言 

1 為房々户ソ！ 

■ストリーマを 解餘 したいとま 

量 

風量自動 

づストリ-マ 



悼刮をを 5 —度巧す。 

< 表示が点口します。 

• リモコンの巧表示が消好します。 

• ちとの運乾モードに戻0ます。 


J 



■風量を変えたいとき "MMi 
■ 風向を変えたいとき ilkMjj 


■ 運お中に風量び弱<なったとき、の出□からご<微量のオゾンのニオイがするのを 
防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合びあります。 


誦 







































29 で 34で 


I 屋外温度」 

• 屋外温度び高いときは設定温度ち高<な0ますので、暑<感じる場さびあります。 
• お好みに合わないとさは、健康を房を取り消して<ださい。 


痛(しやさしいぷち運拓をずる 


r I 

I■ ，扣 … 沒 …" 一 .^^xWWWWiV；® XXXW な , 



屋かと室內の温度差を検知し、体にやさしい;令房運転をします。 

健康ぶ房 


冷房運転中に L _ J を巧す< 


健康 


ぶ房 


リモコンに健康を表おします。 
エアコンが設定温度を自動で巧めます。 
温度は設定できません。 

風量は自動とな0ます。 


欺 0 讚した IA とを 

画誦画誦画誦画誦圓 

健康ぶ房 

( -^をちつ一度巧す。 

•冷房運転に戻 0 ます。 

心 

J 


室内と屋外を出入0するとさに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあ0 
ます。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差び、体にやさしい温度差となるよラ、 
エアコンび設定温度を自動で巧めます。 


涯康を房の制锁 















本体のタイマーランプ 
(憧色） 


□ 


タイマーランプび点滅し続けた5、 
スト U —マユニットのお手入れを 
してください。 

次のよ〇な場合には、再設定をして 
<ださい。 

(設定した時間び IJ セットされます。） 
-電源プラグをコンセントから 
抜いたとさ 
•停電したとさ 
-ブレーカーが 作動したとさ 
• U モコンの電池を交換したとさ 


■入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるよラに、最長約1時 
間前か5運転を始めます。（おはよラ予約） 

[[設定例】朝7:00に入 タイマ ー] (前日夜10時に、入タイマー9時間後設定） 

22:00 6:00 7:00 

トーう^^;^管を串]較はようず約による媛務 I " ,, 

I - g 時間(設定時間）-1 

■切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間か5ずれることがあ0 
ます。 

• 一度入タイマーを予約すると、設定時間は記憶され、次回す約時は記憶された設定 
時間び最ネリに表おされます。 

ただし、切タイマーは記憶されません。 

■ 快眼運転との併巧はでさません。 

組をせ予約について 

• 切タイマーと入タイマーを組みをわせてホ約がでさます。下記の例を参考にして 
<ださい。 


■運転中のエアコンを引き続き1時間 
運乾。それか5 7時間停止させたを、 
運転を再開させたいとき。 


>2時間後に運転を開始し、その3時間 
をに運転を停止させたいとき。 


S 囚徊 

時間後時間を 


i の^圆 
i 時間後時間後 








































